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Burgemeester en wethouders van Zaltbommel - Geweigerde 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van beeldwisselfrequentie van een 
LED-scherm aan de Hogeweg ongenummerd in Zaltbommel. Zaaknummer: 
021455399. 

Wij weigerden op 24-05-2016 een omgevingsvergunning voor het wijzigen van beeldwisselfrequentie 
van een LED-scherm op het adres Hogeweg ongenummerd in Zaltbommel. 

Inzage/informatie 

Voor de omgevingsvergunningen neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omge- 
vingsloket@zaltbommel.nl. 


Bezwaar/voorlopige voorzieningen 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van verzen¬ 
ding een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking 
van deze vergunning niet op. 

Indien u deze opschorting wenst kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek 
voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030,6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl. 
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